Ks WIKTOR SMOLARSKI 


katecheta szkoły wydziałowej żeńskiej im. Konarskiego 


przeżywszy lat 55, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 26. lutego 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 5 przy ulicy Radziwiłłowskiej do kościoła parafialnego 

św. Mikołaja nastąpi w sobotę dnia 28. b. m. o godzinie g. przed południem, a po odprawionem tamże 

Nabożeństwie wprost na cmentarz, na które-to smutne obrzędy stroskani Bracia zapraszają Przewielebne 
Duchowieństwo, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność, 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Orukarnia Związkowa w Krakowie. 


